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Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. 


Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente 
Geldermalsen 

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, 

gelet op de artikelen 3 lid 1, 10, 14 lid 3 en 17 lid 4 van de Beheerverordening gemeentelijke begraaf¬ 
plaatsen Geldermalsen. 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de ge¬ 
meente Geldermalsen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Alle begrippen in deze nadere regels hebben de betekenis als bepaald in artikel 1 van de Beheerveror¬ 
dening gemeentelijke begraafplaatsen Geldermalsen. 

Artikel 2 Oude begraafplaatsen 

Er vindt geen uitgifte van nieuwe graven plaats op de volgende begraafplaatsen: 

a. de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de D.J. van Wijkstraat in Geldermalsen; 

b. de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Achtersteweg/Rijksstraatweg in Meteren; 

c. de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Veerweg in Beesd. 


Artikel 3 Tijden van openstelling 

De begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

Artikel 4 Aantal overledenen of asbussen per graf 

1. In een particulier graf, met twee begraaflagen, kunnen maximaal twee lijken worden begraven; 
of 1 lijk en 1 asbus met of zonder urn. 

2. In een particulier graf, met één begraaflaag, kan maximaal één lijk worden begraven; 

3. In een particulier urnengraf kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet. 

4. In een particuliere urnennis kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet. 

5. In een algemeen graf wordt maximaal een lijk begraven. 

6. In een algemeen urnengraf kan maximaal een asbus met of zonder urn worden bijgezet. 

7. In een algemene urnennis kan maximaal een asbus met of zonder urn worden bijgezet. 

Artikel 5 Melding voor plaatsing gedenkteken 

Bij de schriftelijke melding voor het plaatsen van een gedenkteken moeten de volgende gegevens 
worden vermeld: 

1. het grafnummer; 

2. de persoongegevens van de overledene en de datum van overlijden; 

3. een werktekening van het gedenkteken waarop de volgende zaken te zien zijn: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

b. de materiaalsoort, de kleur en de bewerking; 

c. de opschriften en figuren en dergelijke en de bevestiging daarvan op of aan het gedenkteken; 

d. de materiaalsoort van de fundering en de afmeting daarvan, en de wijze van bevestiging 
van het gedenkteken daarop. 


Artikel 6 Voorwaarden vergunning 

Het college kan aan de melding, als bedoeld in artikel 5, voorwaarden verbinden over de tijd en wijze 

van plaatsing van het gedenkteken. 

Artikel 7 Aard van de grafbedekking 

1. Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals natuursteen, metaal, 
keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 

2. Maximaal één urn mag onderdeel uitmaken van het gedenkteken op een particulier graf indien 
in het graf slechts één lijk wordt of is begraven. Indien er 2 lijken of 1 lijk en 1 urn in het graf zijn 
begraven kan geen urn op het graf worden geplaatst. 

3. Voor grafbeplanting mogen geen woekerende planten gebruikt worden zoals bijvoorbeeld bamboe. 
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Artikel 8 Afmetingen van de grafbedekking 

1. Op een algemeen graf mag een gedenkteken alleen liggend worden aangebracht waarvan de af¬ 
meting maximaal is: 

a. lengte 200 cm; breedte 90 cm; dikte 30 cm vanaf maaiveld gemeten, als daarin niet meer 
dan één lijk is of kan worden begraven; 

b. lengte 90 cm; breedte 90 cm; dikte 30 cm vanaf maaiveld gemeten, als daarin meer dan één 
lijk is of kan worden begraven. 

2. Op een particulier graf mag een gedenkteken worden aangebracht waarvan de afmeting maximaal 
is: 

a. van een liggende steen: lengte 200 cm; breedte 90 cm; dikte 30 cm vanaf maaiveld gemeten; 

b. van een staande steen: hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten; breedte 90 cm; diepte 30 

cm; 

c. van een ander gedenkteken of ander voorwerp dat onderdeel is van het gedenkteken: 
hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten, breedte 90 cm; diepte 90 cm. 

3. Indien twee particuliere graven naast elkaar zijn gelegen mag een gedenkteken worden aangebracht 
waarvan de afmeting maximaal is: 

a. van een liggende steen: lengte 200 cm; breedte 210 cm; dikte 30 cm vanaf maaiveld gemeten; 

b. van een staande steen: hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten; breedte 210 cm; diepte 30 

cm; 

c. van een ander gedenkteken of ander voorwerp dat onderdeel is van het gedenkteken: 
hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten, breedte 90 cm; diepte 90 cm. 

4. Op een keldergraf mag een gedenkteken worden aangebracht waarvan de afmeting maximaal is: 

a. van een liggende steen: lengte 240 cm; breedte 100 cm; dikte 30 cm vanaf maaiveld gemeten; 

b. van een staande steen: hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten; breedte 100 cm; diepte 30 

cm; 

c. van een ander gedenkteken of ander voorwerp dat onderdeel is van het gedenkteken: 
hoogte 150 cm vanaf maaiveld gemeten, breedte 100 cm; diepte 100 cm. 

5. Op een urnengraf mag een gedenkteken alleen liggend worden aangebracht waarvan de afmetingen 
maximaal is: lengte 50 cm; breedte 50 cm; dikte 30cm vanaf maaiveld gemeten. 

6. Grafbeplanting mag de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en mag (inclusief 
pot of vaas) niet hoger zijn dan 150 cm gemeten vanaf maaiveld; 

7. De urnennissen zijn standaard afgesloten met een zwart/grijze afsluitplaat. Deze kan door de 
rechthebbende of belanghebbende gebruikt worden om te graveren. Het is toegestaan de afsluit¬ 
plaat, op kosten van de rechthebbende of belanghebbende, te laten vervangen door een afsluitplaat 
van een andere kleur/materiaal. Dit dient de rechthebbende zelf en op eigen kosten te regelen 
met een steenhouwerij. 

8. Het college is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 9 Aard en afmeting keldergraf 

1. Een keldergraf dient van een deugdelijke constructie te zijn zodat het voldoet aan het doel van 
het hebben van een keldergraf. 

2. De afmeting van een keldergraf mag, gemeten aan de buitenzijde van de constructie, maximaal 
zijn: lengte 240 cm; breedte 100 cm. 

Artikel 10 Reclame 

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan 
is verboden. 

Artikel 11 Afval 

Alle sporen van afval, ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen 
namens de rechthebbende, moeten van de begraafplaats worden meegenomen. 

Artikel 12 Slotbepalingen 

1. De Regels bestemming begraafplaats, graven en asbezorging en grafbedekking gemeente Gelder- 
malsen 2010, vastgesteld op 10-11-2009, worden ingetrokken. 

2. Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug 
tot en met 12 juni 2015. 

3. Zij kunnen worden aangehaald als: Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Geldermalsen. 
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Aldus vastgesteld In de collegevergadering van 21 april 2015, nummer OOI, 



Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, 
de secretaris, 
drs. J.C. Steurrijs 
de burgemeester. 

Mevrouw dr. M.W.M. de Vries 
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